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Jan Feliks Dobek 


przeżywszy lat 06, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zmarł dnia 1 Lipca 1889 roku. 


SE 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami zaprasza Krewnych, Przyjaciół 
© o a 4 © © 

1 Znajomych na wyprowadzenie zwłok we Środę dnia 3 b. m. o godz. 5 popołudniu 
z domu pod Nr. 29 w Półwsiu Zwierzynieckiem wprost na ementarz zwierzyniecki. 


Zakład pogrzebowy Wł. Lipińskiego w Krakowie. W drukarni Związkowej w Krakowie, ul. św. Jana 13. Ga 
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